Recueil Electronique des Societes et Associations 

Numero RCS: B177794 

Reference de publication : RESA_2017_016.450 
Publie au RESA N° RESA_2017_016 le 17/01/2017 
Depose et enregistre le 17/01/2017 


HMEDIA S.A.R.L. 

Societe a responsabilite limitee 
37A, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg 
B177794 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes 

chargees du controle des comptes 


HMEDIA S.A.R.L. a depose en date du 17/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les informations 
suivantes : 

Personne chargee du controle des comptes 
Radiation 

Alter Domus Luxembourg S.a r.l. 

Immatricule(e) sous le numero B136477 
Fonction Commissaire aux comptes 
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